JOZEF CZURA 


organista w kościele św. Stanisława na Skałce 


przeżywszy lat 47, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 18 lutego 1943 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia 22 b. m. o godzinie 9 rano 
w kościele św. Stanisława na Skałce. 


Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu od bramy cmentarza rakowickiego o godzinie 11 przed południem, 
o czym zawiadamiają 


żona, dzieci, matka, rodzeństwo i rodzina. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
Jana Wolnego 
Kraków, pl. Szczepański 2. Tel. 103-31. 


Drukarnia Związkewa, Krakow, Mikelajska 13. 


